
Мгновение остановить нельзя. Но 
измерить его предельно точно 
можно. Успешно справляются с 
этим наручные часы «ЭЛЕКТРО¬ 
НИКА». 

За месяц работы электронные часы 
«ошибаются» не более чем на 
15 секунд. Но это не единственное 
их достоинство. 

Электронные часы показывают те¬ 
кущее время в часах, минутах и 
секундах, а также день недели и 
число месяца — все это высвечи¬ 
вается цифровой индикацией на 
табло. 

В электронных часах нет подвиж¬ 
ных механических частей — отпа¬ 
дает необходимость чистки, смаз¬ 
ки, юстировки и других операций, 
присущих механическим часам. 













Электронные часы отличаются по¬ 
вышенной точностью и надежно¬ 
стью — они полностью выполнены 
на электронных элементах. 

Их не надо заводить — миниатюр¬ 
ный источник питания обеспечи¬ 
вает длительную продолжитель¬ 
ность работы, а затем достаточно 
заменить батарейку, и часы снова 
«на ходу». 

Работают совершенно бесшумно. 

Гарантия — 18 месяцев после при¬ 
обретения. Ремонт и регулировка 
бесплатные в течение гарантийного 
срока. 

Гарантия на источники питания — 
один год. 

Электронные часы всегда в боль¬ 
шом выборе в магазинах Глав- 
ювелирторга. 
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